Mk Lubicz PRA KUBKI 


architekt, emer. radca D. O.K.P. Katowice 


przeżywszy lat 73, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, zasnął 
w Panu dnia 31 grudnia 1939 r. w Krakowie. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w środę dnia 3 stycznia 1940 o godz. 11'; przed poł., 
w kaplicy ma cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobu, na które-to smutne obrzędy zaprasza 
Krewnych i Znajomych 


Grono Przyjaciół. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w czwartek dnia 4 stycznia 1940 r. o godz. 9 rano w kościele 00. Reformatów. 


poorzerowv „CONCORDIA 
JANA WOLNEGO 


raków, pl. >zczępański 2, — Tel, 103- 


_ Drukarnia Zwigzkowa w Krakowie, ul. Mikołajska 13 


